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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 333 

18 Φεβρουάριου 2013 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέ¬ 
σεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Τανάγρας 
Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ια 
του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει. ... 1 

Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε¬ 
ων μόνιμου προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αλίμου» Ν. Αττικής, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της παρ. Ια του άρθρου 33 

του ν. 4024/2011, όπως ισχύει. 2 

Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε¬ 
ων μόνιμου προσωπικού στο Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Σαλαμίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. Ια του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως 

ισχύει. 3 

Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργα¬ 
νικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Νεμέας, 
κατ’ εφαρμογή της παρ. Ια του άρθρου 33 του 


Ν. 4024/2011. 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. οικ. 4830 (1) 


Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μό¬ 
νιμου προσωπικού στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ια του άρθρου 
33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α') και ειδικό¬ 


τερα του άρθρου 33 παρ. Ια για την κατάργηση κενών 
οργανικών θέσεων, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α'). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστα¬ 
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώ¬ 
θηκε με το ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α'). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε¬ 
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α'). 

5. Τις διατάξεις Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α') «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31-10-2011 εγκύ¬ 
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

7. Την υπ’ αριθμ. 398/20-9-2012 (ΦΕΚ 2699/τ. Β'/2012) 
διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Τανάγρας. 

8. Το υπ’ αριθμ. 21858/7-12-2012 εισηγητικό έγγραφο 
του Δημάρχου Τανάγρας για διατήρηση κενών οργανι¬ 
κών θέσεων επί των πινάκων Β. 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Την κατάργηση στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας δέκα 
τριών (13) επί συνόλου είκοσι επτά (27), κενών οργα¬ 
νικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, που υπερβαίνουν 
ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που 
προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Τανάγρας, όπως αυτές εμφαίνονται στον 
κατωτέρω πίνακα, καθώς και τη διατήρηση δέκα τεσσά¬ 
ρων (14) θέσεων, κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης 
αιτιολόγησης: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

0 

1 

0 Δήμος Τανάγρας αντιμετωπίζει πολ¬ 
λά προβλήματα με την μόλυνση του 
περιβάλλοντος δεδομένου ότι είναι 
βιομηχανική περιοχή και είναι γνωστό 
και το θέμα με την μόλυνση του Ασω¬ 
πού ποταμού. Για τον λόγο αυτό χρει¬ 
άζεται εξειδικευμένο προσωπικό. 

2 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

0 

1 

Η συμμετοχή του Δήμου σε προγράμμα¬ 
τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται 
απαραίτητη για την εξέλιξη του Δήμου. 
Είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλου 
υπαλλήλου για την υποβολή προτάσεων 
για τα ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς 
και για την τήρηση της σωστής διαδι¬ 
κασίας απόδοσής τους. 

3 

ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

1 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
στον Δήμο πρέπει να λειτουργεί Τμήμα 
Πολεοδομίας από 1-1-2013. Η παραπά¬ 
νω θέση είναι απαραίτητη για την στε- 
λέχωση του εν λόγω τμήματος. 

4 

ΠΕ 11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1 

0 


5 

ΠΕ23 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

0 

1 

Το τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας 
υπολειτουργεί δεδομένου ότι έχει 
έναν μόνο υπάλληλο, και η έκταση του 
Δήμου είναι τεράστια (Δερβενοχώρια - 
Οινόφυτα - Σχηματάρι - Τανάγρα) και 
τα καθημερινά προβλήματα πολλά. 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

2 

4 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 




1 

ΤΕ 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

0 

1 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
στον Δήμο πρέπει να λειτουργεί υπο¬ 
χρεωτικά από 1-1-2013 Τμήμα Πρόνοι¬ 
ας. 0 Δήμος δεν διαθέτει προσωπικό 
για την στελέχωση του τμήματος. 

2 

ΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

0 

1 

0 Δήμος Τ ανάγρας αντιμετωπίζει πολ¬ 
λά προβλήματα με την μόλυνση του 
περιβάλλοντος δεδομένου ότι είναι 
βιομηχανική περιοχή και είναι γνωστό 
και το θέμα με την μόλυνση του Ασω¬ 
πού ποταμού. Γ ια τον λόγο αυτό χρει¬ 
άζεται εξειδικευμένο προσωπικό. 

3 

ΤΕ 11 

ΕΠΟΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

0 

1 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου μας λει¬ 
τουργούν πολλά Καταστήματα, Βιομη¬ 
χανίες, Βιοτεχνίες, κτηνοτροφικές και 
πτηνοτροφικές μονάδες και ποιμνιοστά¬ 
σια, για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει 
συνεχείς και σωστός έλεγχος, καθώς 
επίσης και η παραλία του Δηλεσίου. 

4 

ΤΕ13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩ¬ 
ΠΟΝΙΑΣ (ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙ¬ 
ΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

1 

0 
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5 

ΤΕ17 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

3 

0 


6 

ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1 

1 

Προκειμένου να στελεχωθεί και να λει¬ 
τουργήσει το γραφείο πληροφορικής 
του δήμου. 

7 

ΤΕ 22 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Τ.Α. 

1 

1 

Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί 
στους Δήμους και οι μεγάλες απαιτή¬ 
σεις της σημερινής εποχής, απαιτούν 
και εξειδικευμένο προσωπικό για την 
σωστή λειτουργία του Δήμου. 

8 

ΤΕ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

1 

1 

Τ ο τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας 
υπολειτουργεί δεδομένου ότι έχει 
έναν μόνο υπάλληλο, και η έκταση του 
Δήμου είναι τεράστια (Δερβενοχώρια - 
Οινόφυτα - Σχηματάρι - Τανάγρα) και 
τα καθημερινά προβλήματα πολλά. 


ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

7 

6 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 




1 

ΔΕ 23 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2 

4 

Το τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας 
υπολειτουργεί δεδομένου ότι έχει 
έναν μόνο υπάλληλο, και η έκταση του 
Δήμου είναι τεράστια (Δερβενοχώρια - 
Οινόφυτα - Σχηματάρι - Τανάγρα) και 
τα καθημερινά προβλήματα πολλά 

2 

ΔΕ35 ΚΗΠΟΥΡΩΝ- 

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ- 

ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ 

2 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

4 

4 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

13 

14 



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 6 Φεβρουάριου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΑΝΤ. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 

■4 - 


Αριθμ. οικ. 4833 (2) 

Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων 
μόνιμου προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παι¬ 
δικοί Σταθμοί Δήμου Αλίμου» Ν. Αττικής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. Ια του άρθρου 33 του 
ν. 4024/2011, όπως ισχύει. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α') και ειδικό¬ 
τερα του άρθρου 33 παρ. Ια για την κατάργηση κενών 
οργανικών θέσεων, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α'). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστα¬ 
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώ¬ 
θηκε με το ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α'). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε¬ 
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 


που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α'). 

5. Τις διατάξεις Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31-10-2011 εγκύ¬ 
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

7. Την υπ’ αριθμ. 165/11-9-2012 (ΦΕΚ 2763/τ. Β72012) 
διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Δημοτι¬ 
κοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αλίμου» του Δήμου Αλίμου 
Ν. Αττικής. 

8. Την υπ’ αριθμ. 303/22-11-2012 (ΦΕΚ 3263/τ. Β72012) 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165/11-9-2012 (ΦΕΚ 2763/τ. 
Β72012) διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του ΝΠΔΔ 
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αλίμου» του Δήμου 
Αλίμου Ν. Αττικής. 

9. Το υπ’ αριθμ. 2267/24-9-2012 εισηγητικό έγγραφο 
του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 
Δήμου Αλίμου» του Δήμου Αλίμου Ν. Αττικής για δια¬ 
τήρηση κενών οργανικών θέσεων επί των πινάκων Β. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Την κατάργηση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθ¬ 
μοί Δήμου Αλίμου» του Δήμου Αλίμου Ν. Αττικής είκοσι 
επτά (27) επί συνόλου τριάντα μίας (31) κενών οργανικών 
θέσεων μόνιμου προσωπικού, που υπερβαίνουν ανά κα¬ 
τηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπο- 
νται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των πρώην: 


- Ν.Π.Δ.Δ. «Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΙ¬ 
ΜΟΥ» 

- Ν.Π.Δ.Δ. «Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘ¬ 
ΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» 

- Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» 
όπως αυτές εμφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα, κα¬ 
θώς και τη διατήρηση τεσσάρων (4) θέσεων, κατόπιν 
ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης: 


Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 


ΟΕΥ πρώην Ν.Π.Δ.Δ. “Β'ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ” 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

1 

0 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 




1 

ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

1 

0 

α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 




1 

ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) 

2 

0 


2 

ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΒΟΗΘΗΤ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

3 

0 


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

5 

0 







ΟΕΥ πρώην Έ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ” 

α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

0 

2 

Ανήκει στις εξαιρέ- 
σεις του άρθρου 33 
του ν. 4024/2011. 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

0 

2 

α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 




1 

ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ 

0 

2 

Αναγκαίες για την 
καθημερινή τροφο- 
δοσία των παιδικών 
σταθμών. Οι δύο μο¬ 
ναδικοί οδηγοί που 
υπηρετούσαν στο 
νομικό πρόσωπο 
συνταξιοδοτήθηκαν. 


ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

0 

2 


































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6771 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 




1 

ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ 

2 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

2 

0 


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2 

4 







ΟΕΥ πρώην ΝΠΔΔ “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ” 

α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

3 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

3 

0 

α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 




1 

ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 

5 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

5 

0 

α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 




1 

ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 

4 

0 


2 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 

1 

0 

3 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

3 

0 


ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

8 

0 

α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) 

1 

0 


2 

ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 

0 


ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

4 

0 


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

20 

0 


ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Β 

27 

4 



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 6 Φεβρουάριου 2013 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤ. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 
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Αριθμ. οικ. 4832 (3) 

Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων 
μόνιμου προσωπικού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Σαλαμίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ια του 
άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α') και ειδικό¬ 
τερα του άρθρου 33 παρ. Ια για την κατάργηση κενών 
οργανικών θέσεων, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α'). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστα¬ 
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώ¬ 
θηκε με το ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α'). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε¬ 
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α'). 

5. Τις διατάξεις Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 


6. Την υπ’ αριθμ. Δ Ο Α/Φ .14/1 /ο ι κ.21732/31 -10-2011 εγκύ¬ 
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

7. Την υπ’ αριθμ. 1020-Α-14/818/13-9-2012 (ΦΕΚ 2847/τ. 
Β/2012) διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΝΠΔΔ 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας. 

8. Το υπ’ αριθμ. 818/13-9-2012 εισηγητικό έγγραφο του 
Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλα¬ 
μίνας για διατήρηση κενών οργανικών θέσεων επί των 
πινάκων Β. 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Την κατάργηση στο ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Σαλαμίνας δύο (2) επί συνόλου οκτώ (8), κενών οργα¬ 
νικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, που υπερβαίνουν 
ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προ- 
βλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας, 

όπως αυτές εμφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα, κα¬ 
θώς και τη διατήρηση έξι (6) θέσεων, κατόπιν ειδικής 
και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης: 


Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας» 


ΟΕΥ Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας” 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Σύνταξη μελετών και επίβλεψη 
έργων. 


ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

0 

1 

α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 




1 

ΔΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 

1 

Κάλυψη καθημερινών αναγκών 
σε διοικητικά θέματα και σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες, 
αντίστοιχα. 

2 

ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

0 

1 


ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

2 

2 

α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 




1 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

0 

3 

Εξαίρεση κατ’ εφαρμογή της 
περ. α παρ. Ια του άρθρου 33 
του ν. 4024/2011. 


ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

0 

3 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2 

6 



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 6 Φεβρουάριου 2013 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΑΝΤ. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 
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Αριθμ. αποφ. 35 (4) 

Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών 
θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου του Δήμου Νεμέας, κατ’ εφαρμογή 
της παρ. Ια του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1) της παρ. Ια του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226 Α') 

2) του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 

3) την υπ’ αριθμ. 7760/18-11-2011 απόφαση του γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2722/Β'/18-11 -2011. 

4) Το γεγονός ότι έως την 27η Οκτωβρίου 2011 ημε¬ 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Προβλεπόμενες 

οργανικές θέσεις 
(Α + Β) 

Καλυμμένες 

(Α) 

Κενές 

(Β) 

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, 
κατ’ εφαρμογή των 
περ. α’ η/και β’ της 
παρ. Ια του άρθρου 33 
του ν. 4024/2011. 

Καταργούμενες 

κενές 

[Β μείον (Γ + Δ)] 

περ. α (Γ) 

περ. β (Δ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
Κλάδος ΠΕΙ Διοικητικών 
(οικονομολός) 

1 

1 

0 



0 

Κλάδος ΠΕΙ Οικονομικού 
Λογιστικού 

1 

1 

0 



0 

Κλάδος ΠΕΙ Διοικητικών 

1 

1 

0 



0 

Κλάδος ΠΕ3 
Πολιτικών Μηχανικών 

2 

1 

1 



1 

Κλάδος ΠΕ5 
Μηχανολόγων 
Ηλεκτρ/γων Μηχανικών 

1 

1 

0 



0 

Κλάδος ΠΕ9 Γεωπόνων 

1 

1 

0 



0 

ΠΕ6 

Τοπογράφων Μηχανικών 

1 

1 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
Κλάδος ΤΕ17 
Διοικητικών Λογιστικών 

1 

1 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
Κλάδος ΔΕΙ Διοικητικών 

11 

8 

3 



3 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών 
(προσωποπαγείς ΔΔ) 

1 

1 

0 



0 

Κλάδος ΔΕ14 Ελεγκτών 
Εσόδων - Εξόδων 

1 

1 

0 



0 

Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών 
Αυτοκινήτων 

4 

2 

2 



2 

Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών 
(προσωποπαγείς ΔΔ) 

2 

2 

0 



0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ1 
Κλητήρων - Θυρωρών 

1 

1 

0 



0 


ρομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α') 
ο νέος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νεμέας, δεν ήταν σε ισχύ λόγω 
της μη δημοσίευσής του σε ΦΕΚ. 

5) Την υπ’ αριθ. 5926/25-06-2010 απόφαση του Γ ενικού 
Γ ραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση- συμπλήρωση του εν ισχύ 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 983/τ.Β'/30-6-2010. 

6) Το γεγονός ότι στο Δήμο Νεμέας σύμφωνα με το 
άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 δεν επήλθε καμία αλλαγή. 

Διαπιστώνουμε: 

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση εννέα (9) κενών οργα¬ 
νικών θέσεων μονίμου προσωπικού που προβλέπονται 

από τον οικείο οργανισμό του Δήμου Νεμέας που 
ίσχυε κατά δημοσίευση του Ν. 4024/2011 (27-10-2011) 
όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και 
κλάδο, ως ακολούθως: 
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Κλάδος ΥΕ16 
Εργατών Καθαριότητας 

7 

4 

3 



3 

ΥΕ16 Εργατών 
ύδρευσης - αποχέτευσης 

3 

3 

0 



0 

ΣΥΝΟΛΟ 

39 

30 

9 



9 


2. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 

Καλυμμένες 

Κενές 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 




ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 




Κλάδος ΠΕΙ Διοικητικών 
(Επικοινωνίας και ΜΜΕ) 

1 

0 

1 

Κλάδος ΠΕΙ Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών 

3 

1 

2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 




Κλάδος ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών 

1 

0 

1 

Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολόγων 

Τοπογράφων Μηχανικών 

1 

0 

1 

Κλάδος ΤΕ22 Διοίκηση 

Μονάδων Τοπ, Αυτ/σης 

1 

0 

1 

Κλάδος ΤΕ19 Πληροφορικής 
(εοΙΙνναίΌ-χειριστών Η/Υ 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 




Κλάδος ΔΕ5 Δομικών Έργων 

1 

0 

1 

Κλάδος ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 

3 

0 

3 

Κλάδος ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 

2 

0 

2 

Κλάδος ΔΕ28 Χειριστών 

Μηχανημάτων Έργων 

1 

0 

1 

Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών Δομικών Έργων 

2 

0 

2 

Κλάδος ΔΕ35 Κηπουρών 

1 

0 

1 

Κλάδος ΔΕ38 

Προσωπικού - χειριστών Η/Υ 

1 

0 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 




Κλάδος ΥΕ16 Εργατών 

Γενικών Καθηκόντων 

3 

0 

3 

Κλάδος ΥΕ16 Εργατών Κήπων 

2 

0 

2 

Κλάδος ΥΕ16 Εργατών 

Καθαριότητας Εσωτερικών χώρων 

1 

0 

1 

Κλάδος ΥΕ16 

Εργατών Δομικών Έργων 

3 

0 

3 

ΣΥΝΟΛΟ 

28 

1 

27 


Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. Ια του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα 
προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν. 
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Νεμέα, 30 Ιανουάριου 2013 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ 
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